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CURSUL ȘI SEMINARUL -1 


Stilul cretan şi influența lui în pictura religioasă românească 


CURSUL ȘI SEMINARUL - Il 
Temele picturii murale interioare din nordul Moldovei secolul al X V-lea-Bălineşti, 


Popăuţi, Voroneţ 


CURSUL ȘI SEMINARUL - III 


Repertoriul picturii murale exterioare din mănăstirile moldave din veacul al XVI- 
lea- Humor, Moldoviţa, Arbore, Voroneţ, Suceviţa 


CURSUL ȘI SEMINARUL -1V 


Părvu Mutu şi Constantinos, zugravi din veacurile al XVII-XVIII-lea 


CURSUL ȘI SEMINARUL - V Chipul lui Hristos în iconografia bizantină: Hristos liturgic, 


Hristos pelerine, Dreptul Judecător, Hristos Prunc jertfit, Hristos Emmanuel, Hristos Viţa 


CURSUL ȘI SEMINARUL - VI Maica Domnului în spaţiul iconografic răsăritean: Hodighitria, 
Oranta, Glykofilusa, Platytera 


CURSUL ȘI SEMINARUL - VII Fecioara Maria în aria reprezentărilor apusene: Madonna, 


Imaculata concepțiune, Fecioara umilinţei, Impărăteasă cerului 


CURSUL ȘI SEMINARUL —VIII lerarhiile cerești şi reprezentarea lor în iconografia bizantină 


CURSUL ȘI SEMINARUL - IX Sfinții militari în pictura bizantină: Dimitrie, Gheorghe, Mina, 


Teodor Stratilat, Teodor Tiron Sebastian 


CURSUL ȘI SEMINARUL - X Teme din spațiul interior al bisericii răsăritene - Sfântul Altar: 
Maica Domnului pe tron, Jertfa lui Avraam, Cortul Mărturiei, Hristos pe tron — Ierarhii şi 


diaconii 


CURSUL ŞI SEMINARUL - XI Teme din spaţiul interior al bisericii răsăritene - Naosul: Viaţa 


şi minunile Mântuitorului, medalioane de sfinţi, sfinți în picioare 


CURSUL ȘI SEMINARUL — XII Teme din spaţiul interior al bisericii răsăritene - Pronaosul: 


Viaţa Maicii Domnului, Sinoadele ecumenice, Imnul Acatist, Menologul 


CURSUL ȘI SEMINARUL - XIII Exonartexul şi pictura exterioară a lăcaşurilor de cult 


răsăritene: Vieţile Sfinţilor, Judecata de Apoi, Pilda celor 10 fecioare 


CURSUL ȘI SEMINARUL - XIV Sfinţii ierarhi în pictură murală bizantină: Vasile cel Mare, 


loan Gură de Aur, Grigorie Teologul, Spiridon al Trimitundei, Nicolae al Mirelor Lichiei 


